| FÍSICA 


EX 
PREGUNTA 


Una pequeña esfera de cobre a 25 °C cae li- 
bremente desde una altura de 50 m al suelo, 
cuando impacta el 60% de su energía es absor- 
bida por la esfera. Determine la temperatura 
final de dicha esfera. 

(Ce(cu)=0,092 cal/g °C; 1 J=0,24 cal; g=9,8 m/s?) 


A) 28,77 *C B) 27,77 °C C) 26,77 °C 
D) 25,77 °C E) 25,07 °C 


RESOLUCIÓN: Nos piden Tr. 


QABS 


La Epg de la esfera se 
transforma en calor, del cual 
el 60% lo absorbe dicha 
esfera. 


esfera > 0, pDisipada 
ABS = 60 "By 


C¿mAT = 0,6EpG 


CemAT = 0,6mgh 
0,092(1000m)AT (cal) — 0,6m(9,8)50(/) 


92(Tp — To)cal = 294(0,24 cal) 


Tz — 25 = 0,77 


Tp = 25,77°C | Clave: D 


CESAR 
VALLEJO 


RESOLUCIÓN: Nos piden la temperatura de equilibrio 


PREGUNTA pSanado 


agua(A) 


Un recipiente de 100 g de equivalente en agua, 
contiene 200 g de agua a 20°C, si se vierten 
300 g de agua a 80 *C, determine la temperatu- 
ra de equilibrio (en *C). 


ganado 


Q „= perdido 
recipiente 


aaa) 


A) 30 B) 40 C) 50 
D) 60 E) 70 


20°C PV, 80°C 


De la conservacion de la energia: 


perdido 


ganado ganado _ 
Q Q y Qagua(B) 


agua(A) p recipiente 
Ce(agua)MAATa + Cecrecip)AT recip — Ce(agua) mpATp 


(1)200(T — 20) +100(T — 20) = (1)300(80 — T) 


Teg = 590°C} Clave:C 


CESAR 
VALLEJO 


PREGUNTA RESOLUCIÓN: Piden la temperatura de equilibrio (T) 
Un bloque de hierro de 200 g que se encuentra ganado 
a 75 °C, se introduce en un recipiente de cobre Qagua 


de 500 g que contiene 170 g de aguaa 20 °C, cal- 
cule aproximadamente la temperatura de equi- 
librio en °C. (Cecu=390 J/kg °C; Cep.=470 J/kg °C; 


ooo 


anado : 
J hierro 


recipiente 


Cey,o=4190 J/kg °C) Cobre 
A) 20,5 B) 25,2 C) 30,5 + agua ™ Hierro 
D) 40,5 E) 45 | 
20°C Teq =f 75°C 
ganado ganado + — nperdido 
Qagua + O bidie = Chierro 


Ce(agua)TNUAAŤA t+Ce(rec)MrecAl rec = Ce(hierro) MhierroAľhgierro 


(4190)170(T — 20) + 390(500)(T — 20) = 470(200)(75 — T) 


T = 25,2°C Clave: B 


CESAR 
VALLEJO 


| semesreat un | 
PREGUNTA 


Las esferas de plomo gue se encuentran a 
20°C, son soltadas en la posición mostrada, 
si el choque en B es completamente inelasti- 
co guedando estas en reposo y considerando 
que toda la energía en el choque se transfor- 
ma en calor, determine la temperatura de las 
esferas luego del choque. (Cep; =0,03 cal/g °C; 
1 cal=4,18 J, g=10 m/s“) 
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A) 20,16 °C B) 22,15°C C) 30,21 °C 
D) 28,15 °C E) 23,29 °C 


RESOLUCION: 


Considerando que el calor solo es 
absorbido por las esferas. 


© absorbido = Emy sisey 
por las esferas 


C¿(2M x 1000) AT (cal) = 2Mgh(!) 


0,03(1000)AT(4,18)) = 10(2)/4 


Ty — 20 = 0,16 


Ty = 20,16 °C} Clave: A 


ACADEMIA 


EX 
PREGUNTA 


Una moneda de aluminio de 5 gramos y 3 cm 
de diámetro fue calentada hasta una tempera- 
tura de 300 *C, esta moneda se coloca sobre 
un enorme bloque de hielo que se encuentra 
a 0 °C. Suponiendo que todo el calor cedido 
por el aluminio se usa para fundir el hielo. 
Determine la altura que desciende la mone- 
da hasta alcanzar el equilibrio térmico. Con- 
sidere que la moneda desciende lentamente 
sobre el hielo. (Phiejo=920 kg/m“: g=10 m/s“: 
Ce(ap= 0,22 cal/g °C) 


A) 0,5 cm 
D) 1,63 cm 


B) 0,54 cm C) 0,63 cm 


E) 2,4 cm 


RESOLUCIÓN: 


<>r- 


wy Wi 
Wh 
| (i 


PhietoVnieto (80) = (0,22) (5) (300) 


ganado perdido 
Q 4 


hielo moneda 


0,92(Ah) = 4,125 


ganado _ „perdido 
Qhielo m Qmoneda 


0,92(7 x 1,52)h = 4,125 


h = 0,63cm | Clave: € 


ACADEMIA 


MhnieloLfusión = Ceca Mar AT ai 


EX 
PREGUNTA 


RESOLUCIÓN: Piden m: masa de vapor 


Un recipiente con paredes térmicamente ais- ganado 
ladas contiene 2,4 kg de agua y 0,6 kg de hielo 3kg 3 |.“ G agun B) \ (B) 
en equilibrio térmico. Por medio de un tubo se (agua A) s 0u 
inserta vapor de agua al recipiente desde una ganado 
caldera. Determine la cantidad de vapor que á data ea a 
debe condensarse dentro del recipiente para sida dela 
lograr una temperatura de 28 *C en todo el 2,4kg agua |". 
sistema. . ce us 
0,6kg hielo 
A) 216 g B) 316 g C) 416 g | 
D) 516 g E) 616 g 0°C Teq = 28°C 100°C 
ganado anado _ nperdido ganado 
On OPE ud A) M Úcondensacién (agua B) 


MhieloLfusión +Cecaguay NAAŤA — Myapor Lyaporización t Ce(agua) NBAŤB 


600(80) +(1)3000(28) = m(540) +(1)m(72) 


Clave: A 


ACADEMIA 


E 
PREGUNTA 


Una masa de 100 g de hielo a -10 *C, es 
sometido a un proceso de calentamiento, si 
se debe tener agua a 20 *C, ¿cuál es la canti- 
dad de calorías necesarias para este proceso? 
(Calor latente de fusión del hielo=80 cal/g) 


A) 10* B) 10,5x10%  C)11,5x10* 
D) 20,2x 10% E) 25x107 


RESOLUCIÓN: Piden Q.¿.otal 


Agua: 0°C 
U. _ 100g E 
AT(hielo) ganado ganado 
JE TT do AT(agua) 
P A 
100 g - X - > 100 g 
10% 0°C 20°C 
total _ nganado ganado ganado 
Q ganado E QAT(hielo)* J + Or 
QP alo = Ce(nieto) MnietoAThieto +MhieloLfusión +Ce(aguaMaguaATagua 


tota! o= (0,5)(100) (10) +(100) (80) +(1)(100)(20) 


ganado 7 


Qtotal — 10,5 x 103cal | Clave: B 


ganado 


ACADEMIA 


EX 
PREGUNTA 


La gráfica Q-T corresponde a 20 g de un líqui- 
do inicialmente a 0 °C. Determine el calor es- 
pecifico en (cal/g °C) y el calor latente de vapo- 


rización en (cal/g). 


80 p------ 


1000 3000 4000 Q(cal) 


A) 0,5 y 100 
D) 0,4 y 200 


B) 0,62 y 100 C) 0,8 y 200 
E) 0,72 y 200 


RESOLUCIÓN: 
Nos piden el calor especifico del 
liquido( ce) y el calor latente de 
vaporizacion (Ly) 

TCC) 4 

120 | 


| vaporización 
80 +- ! p i 


| 1000 3000 4000 O(cal) 
l a 
01 92 


En la fase líguida: 
Qı = CemAT 


1000 — C, (20)(80) 


Ce = 0,62cal/g°C 


En la vaporizacion: 
Q- = mLy 


2000= (20)Ly 


Ly = 100cal/g | Clave: B 


ACADEMIA 


PREGUNTA RESOLUCIÓN: Nos piden el volumen del mercurio derramado: Vy 


Un recipiente de 2 L de volumen se llena com- Inicio: 20°C 
pletamente de mercurio a 20 °C, si el conjunto 
se caliente hasta 100 °C, determine el volumen 


Final: 100°C 


(en cm?) del mercurio que se derrama. Q > recipiente 

(Ymercurio= 1,8 107“ C a 1,2x 107“ 1) mercurio 

A) 1,2 B) 2,4 C) 3,6 = sm. dad Va 
D) 4,8 E) 9,6 Ra Aoine hi 


Del gráfico: 


Va =Vp(ug) T Vf (rec) 
Va = VocHg) (1+ YugAT) z Vo(rec) (1 + YrecAT) 


Va = 2x10%(1 + 1,8x107*(80)) -2x10%(1 + 1,2 x 10 “(80)) 


ACADEMIA 


| stmesreat unt | 
PREGUNTA 


Un reloj de péndulo está hecho de una varilla 
de plomo y marca un segundo por cada osci- 
lación. Si dicho reloj marca la hora correcta a 
una temperatura de 20 *C, determine cuánto 
se atrasa o adelanta en un día si la temperatura 
desciende hasta 10 *C. 


-5 0-1 
( a.(plomo)= 3X10 i 


A) Se adelanta 0,216 minutos 
B) Se atrasa 0,216minutos 

C) Se adelanta 0,432 minutos 
D) Se atrasa 0,432 minutos 

E) Se atrasa 0,52 minutos 


RESOLUCIÓN: 

Los tiempos que marcan cada 
péndulo está en relación inversa a 
sus respectivos periodos: 


Hxtu=Dxt ...... (1) 
Péndulo Pba 20° 
Lo 
T, — 277 — = 1s 
g 
Su longitud final se 


determina por: 


Lp = Lo(1 — aAT) 


Lg = Lo(1 — 3 x 107° x 10) 


Lr = 0,9997L, 


0,9997L, 
T, = 21 |< 
g 


p 
T, =| 2x a „/0,9997 
——— 


1s 
T = 0,99985s 


En (1), parat, = 24horas : 
1 x 24 = 0,99985 x t, 


to = 24,0036 horas 


Se adelanta: 0,0036horas 


Se adelanta: 0,216min |Clave: A 


ACADEMIA 


PREGUNTA (11) 


Un extremo de una varilla metálica aislada se 
mantiene a 100 °C y el otro a 0 °C con una mez- 
cla de agua y hielo. La varilla tiene 60 cm de 
longitud y área transvesal de 1,4 cm. El calor 
conducido por la varilla funde 10 gramos de 
hielo en 10 minutos. ¿De qué material está he- 
Cha la varilla? (1 J=0,24 cal) 


Sustancia R(W/mK) 
Aluminio 238 
Cobre 397 
Oro 314 
Hierro 79,5 
Plomo 34,7 
A) aluminio B) cobre C) oro 
D) hierro E) plomo 


RESOLUCIÓN: 


100°C 


0°C 


-—— 60cm F[Jf— 


Sabemos: 


Donde: 


Q=mL 
Q = (10)(80) 


Q = 800cal 


1 
= x — 
e =800% q 


Q = 3333,3] 


Calculo del tiempo: 
At = 10min 
At = 600s 


Calculo del area: 


A = 1,4cm“ 
A = 1,4 x 107m“ 


Reemplazando en (1): 


33333 k(1,4 x 107*)(100) 
600 | 0,6 


k = 238W /mK 


ACADEMIA 


| semesreat un | 
PREGUNTA úa) 


Se tiene una barra de cobre soldada a una ba- 
rra de aluminio, por las cuales pasa un flujo 
de calor constante. Si las temperaturas en los 
extremos son fijas y la temperatura en el límite 
de ambas barras es de 60 *C, determine la lon- 
gittud de la barra de aluminio. 


(Kc,—400 W/m-K; Kaj—240 W/m-K) 


60 °C 0°C 
100 °C : i 
c 
5m 
A) 15m B) 2,2m C) 3,5 m 
D) 4,2 m E) 45 m 


RESOLUCIÓN: 


Piden :d> 
T, = 60°C 
T, = 100°C Ta = 0°C 
area: A = AQ 
At 
cobre Aluminio 


Como en ambas placas la rapidez de transferencia de calor es igual, 


se tiene: 
Hcu = Ha 


Keu A (Ti — T) _ Ka A (Ta — Ta) 


d, d> 
400(100 — 60) 240 (60 — 0) 
5 a dz 


d, = 4,5m | Clave: E a 
VALLEJO 


GRACIAS 


SÍGUENOS: (P 


